TARALDSGÅRDVEITA 


Nr. 2 

3 
k 

5 
6 
8 

10 
11 
12 
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Klasse G 
C 
C 
C 

C 
C 

C 


ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 8ebyggelse 


Gate Taraldsgårdsveita nr. 

Betegnelse 

2 



Eier 1970 Lokken, Louise 

Takst kr. 35 .000 Areal tomt 116 m! bygninger 

Bruk Bolig 

m' 


Oppfort tidligst 1 84 1 

senest 


omkring 

KJIN1 

Siste brann 1 84 1 Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Onnr bruk 


Plantype 




Hovedmål 8,5 X 5,5 + 4 X 3,5 


Etasjer 2 

+ loft (floy 3+ loft) 

Grunnmur Stein/tegl, pusset 
vegger Tommer, liggende panel 

Tak Pulttak, bolgeblikk, gesimskasse 

Kjeller 

Under 
floy, 



gatehus og vestre 
unntatt port 


Eksterior Hori s o nt a 1 bå nd med fortannet profil over og under mellom 
vinduene. T-postvinduer , senempire omramming. Horisontalbånd 
mellom vinduer. 

Interiør 


Gårdsplass, Hyggelig gårdsrom, lite men velstelt. Betong. 

Uthus 


Ombygging 

1926 Anmeldt innr. av melkebutikk i 1. etg. Utfort? 
1958 WC i 1. etg. WC og bad i 2. etg. 


Tegninger, oppmålinger 

1926 Plan 1 . etg. BA 

1958 Plan 1 . og 2. etg. BA 


Ønskelige forandringer 


Omgivelser 

Positive 


Vedlikeholdstilstand A 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitekturvurdering B 

Miljøvurdering B 

Priori»ering 


Dato '2.9.75 

Sign L.F. 



Gate Taraldsgårdsveita 


nr. 2 




Eldre bilder 

Foto 




Litteratur 

Kilder 






Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 




• 

f 

Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 



• 






J 1 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Taraldsgårdsveita nr. 3 

Betegnelse 

Eier 1970 Winge, Konrad 

Takst kr. 32.000 Areal tomt 149 m J . bygninger 

Bruk Bolig 

m' 


Oppfort tidligst 1 84 1 senest 


omkring 

Siste brann 1841 Tidligere branner 


«NUM 

Byggherre 
Arkitekt 

Oppr. bruk 


Plantype 



Hovedmål 9,5 X 6 + 5 X 2,5 

Etasjer 2 + 

loft 


Grunnmur St ei n/t egl , , pus s et . 

vegger Tommer, staendé (nytt) panel. 

Tak Saltak, tegl. 


Kjeller under gatehus og deler 
av floy, unntatt port. 


Eksteriør Modernisert. 


Interiør 


Gårdsplass, 
Uthus 

Ombygging 

1872 

1964 WC i begge etasjer. 

1972 Oppussing innvendig og f asadeendringer, nytt panel, 
nye vinduer. 


Tegninger, oppmålinger 

1964 plan 1 . og 2. etg., snitt flby. BA 


Ønskelige forandringer 


Omgivelser 


Vedlikeholdstilstand A 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 

Prioritering C 


Dato 2.9.75 
Sign L.F. 


Gate Taraldsgårdsveita 

nr. 3 



Eldre bilder 

Foto 



Litteratur 

Kilder 




Tidligere bygning 
brent/revet 


• 


Kultur-, personalhistorie 


• 


Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 


r • o • 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Tara Ids gårdsvei ta 
Betegnelse 


Eier 1970 Røw, Rudolf 

Takst kr. 35 000 Areal tomt 163 m! 

Bruk Verks tedsmie , bolig 


bygninger 


m' 


Oppfort tidligst 1 84 1 

senest 

omkring 

«Ji NI 

Siste brann 1841 Tidligere branner 


•N1AII 

Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 

Piantype Opprinnelig 4-romsplan. 



Hovedmål 9,5x8 + 9,5x2 + 4,5 

-r- ri r*-x- 

x 2 + 

-*t5— r 

Etasjer 2 + loft 


Vegger Tømmer, stående panel 

Tak Saltak, tegl, gesimskasse 


Under gatehus og fløy 


Eksteriør T- pos t vinduer , senempire omramming, 
Port med overlys . 


Interiør 


Delvis modernisert. 


Gardsplass, 
Uthus 


Ombygging 
1872 

1916 Innredning av verksted i l.etg. hovedbygningen. 
1955 Innr. toilett, garderobe og spiserom over smie. 


Tegninger, oppmålinger 

1899 plan og snitt bakgård. BA 

1916 plan l.etg. delvis snitt og f asadeutsnitt . BA 
1955 div. tegninger. BA 


Ønskelige forandringer 

Dårlig vedlikeholdt i 
gården 


Omgivelser 

Positiv 


Vedlikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitekturvurdering B-C 

Miljøvurdering B 

Priori'ering C 


Dato 
Sign 


2.9.1975 
L.F. 


Gate Taraldsgårdsveita 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 


Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 


Gate 

Betegnelse 

lai alUogal USVcl ta nr. > 



Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 

Antonsen, Valborg 

20 000 Areal tomt 67 m>. bygninger 
Bolig 

m' 


Oppfort 

tidligst 1 84 1 senest 


omkring 1 84 1 

KJIN1 

Siste brann 1841 Tidligere branner 


•NlAtl 

Byggherre 
Arkitekt 


flnnr hr tik 


Plantype 




Hovedmål 

5 x 7,5 + 2,5 x 2 

Etasjer 2 

+ loft 

Grunnmur 
Vegger 

Stein/tegl, pusset 
Tømmer, stående panel 

Kjeller 


Tak 

Saltak, tegl, gesimskasse 




Eksteriør T- pos tvinduer , flatt prof. omramming. 


Interiør 


Gårdsplass, 
Uthus 

Ombygging 

1961 wc i "l.etg. 


Tegninger, oppmålinger 
1958 plan 1. og 2. etg., delvis snitt. BA 


Ønskelige forandringer 


Omgivelser 
Positive 


Vedlikeholdstilstand A-B 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitekturvurdertng B 

Miljøvurdering A 

Priori»ering C 


Dato 2.9.1975 
Sign L.F. 


Gate Taraldsgårdsveita 


nr. 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 
brent/revet 


Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 
Til hinder 
tor bevaring? 


Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 


Gate Taraldsgårdsveita nr. 

Betegnelse 

6 


Eier 1970 Dahl, Fridtjof 

Takst kr. 22.000 Areal tomt 133 m J . bygninger 

Bruk Kontor 

rn' 

Oppfort tidligst 1 84 1 

senest 

omkring 

KJINT 

Siste brann 1841 Tidligere branner 


ANUIT 

Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 

piantype Oppr. 4-romsplan 



Hovedmål 9, 5x8+8x3 


Etasjer 2 + loft 

Grunnmur Stein/tegl, pusset 
vegger Tommer, stående panel 


i/- ii- IlnHpT hnvpHhvo n - 

Tak Saltak, tegl 




Eksteriør 1 . etg.: Beskjeden butikkfasade pa ostlige del, 2 ruteinn- 
delte vinduer og inng.ddr under felles overstykke. 2. etg.: Jevnt 
f ord. vinduer m. hele ruter. Overstykker på konsoller. 


interier Modernisert. 

Gårdsplass, 
Uthus 


Ombygging 

1934 Kjeller utvidet, nye piper 
1943 WC i kjeller 
1954 WC i 2. etg. 

1970 Omfattende ombygging. Uthus revet, tilbygg i en etasje 
med overlys i hele gården. Nye vinduer. 


Tegninger, oppmålinger 

1934 Plan 1. etg. og kjeller. BA 




Ønskelige forandringer 


Omgivelser 

Positive 

Vedlikeholdstilstand A 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering B 

Priori*ering 


Dato 2.9.75 
Sign L . F • 


Gate Taraldsgårdsveita 

nr. 6 

Eldre bilder 

Foto 


Foto E. Olsen (for 1926) THF 

Litteratur 

Kilder 

Tidligere bygning 


brent/revet 


Kultur-, personalhistorie 

t 

• 

Reguleringsplan 


Til hinder 


tor bevaring? 



Fremtidige planer 


ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 


Gate Taraldsgårdsveita 

Betegnelse 

nr. 8 



Eier 1970 Brovold, Anna 

Takst kr. 25.000 Areal tomt 121 m J . 

Bruk Bolig 

bygninger 

rn' 


Oppfart 

tidligst 

senest 


omkring 

«JfNT 

Siste brann 

Tidligere branner 



ANTATT 

Byggherre 
Arkitekt 



Oppr. bruk 


Plantype 





Hovedmål 



Etasjer 2 + 

loft 

Grunnmur Tegl, 

vegger Tommer, 

pusset 

stående panel 


Kjeller Ja 


Tak Saltak, 

tegl 





Eksteriør T-postvinduer. Omrammina som panel. Tidligere midthengslete 
vinduer (spor i overstykke). Overstykke svært kraftig. Dorom- 
ramming med flate sdyler, markerte baser og kapiteler, flatt 
overstykke. 2-fldyet speilddr, ant. opprinnelig. 

Interiør 


Gårdsplass, 
Uthus 

Ombygging 


Tegninger, oppmålinger 


Ingen opp. i BA 


ønskelige forandringer 

Trenger sterkt til vedlike- 
hold. Uthus elendig og bor 
rives . 


Omgivelser 

Positive 


Vedlikeholdstilstand C 

Antikvarisk tilstand A-B 

Arkitekturvurdering C 

Miljøvurdering A 

Priori'ering C 


Dato 
Sign 


2.9.75 
L.F. 


Gate Taraldsgårdsveita nr. 8 

Eldre bilder 

Foto 

Foto E. Olsen (for 1926) THF 


Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 


brent/revet 


Kultur-, personalhistorie 


Gammel kuskstasion (h.jornet Taraldsqårdsveita/Kuskveita ) 

Reguleringsplan 


Til hinder 


(or bevaring? 


Fremtidige planer 







mm 


ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 


Gate 

Betegnelse 

Taralds^årdsveita nr 10 


Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 

Hagen og Aas 

80 000 Areal tomt 225 m '- bygninger rn' 
Butikk, lager, bolig 


Oppfort 

tidligst senest 

omkring 

KJIN1 

Siste brann Tidligere branner 


Byggherre 
Arkitekt 

Oppr. bruk 


Plantype 
Hovedmål 

Midtgangsplan, dobbeltrom, kjøkken i 
tverrf løy . 

13 X 8/3,5 X 3,5 + 13 X 5 Etasjer 2 

sidefløy, dessuten 


Grunnmur Stein, tegl, slemmet Kjeller under hele. Tunnel- 

Vegger Tømmer, st. panel (liggende i forbindelse i nordøstre 

l.etg.) hjørne av gården til bak- 

Tak Saltak, valm, tegl. gård , F jordgt .45 - under 

Kuskveita . 


Eksteriør l.etg. pilas ter innde lt , pilastrene støtter horisontal- 
bånd over vinduer og dør. Vakker butikkvinduinnramming . 
Midtpost utformet som korintisk søyle. 

Interiør 

Gårdsplass, ca 1 m høyere enn Kuskveita, støpt. 
Uthus 

Ombygging 
1918 


Tegninger, oppmålinger 

1917 oppmalings tegninger . BA 

1918 plan, snitt fasader forandring. BA 


Før 1918 var det fire hvelv- 
kjellere under hovedbygning. 


Ønskelige forandringer 


Omgivelser 
Positive 

Vedlikeholdstilstand 

B 

Antikvarisk tilstand 

B 

Arkitekturvurdering 

B-C 

Miljøvurdering 

A 

Priori'ering 

C 


Dato 2.9.1975 
Sign L.F. 


Gate Taraldsgårds veita 

nr. 10 


Eldre bilder 

POtO 



Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 
brent'revet 


Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 
Til hinder 
tor bevaring? 


Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 


Gate Taraldsgårdsveita nr . 1 1 Tidl . sammenslått med 
Betegnelse O.Tr.gt.3^. Fradelt igjen 

Eier 1970 Larssen, Arvid 

Takst kr. 60 000 Areal tomt 1 35 m J . bygninger 

Bruk Fiskeforretning, leiligheter 

I9i)9. 

m ; 

Oppfort 1896 orr 19 n tidligst senest 

omkring 

*Jt NT 

Siste brann Tidligere branner 

ANT ATT 

Byggherre 
Arkitekt 

Oppr. bruk 

Plantype 


Hovedmål 

Etasjer 3 + loft. 

Grunnmur Tegl, pusset. 

Vegger Tegl, pusset, malt. 

Tak Saltak, skifer. 

Kjeller 

Under hele tomta. 
3 meter dyp 

Eksteriør 


Interiør 


Gårdsplass, 
Uthus 


Ombygging 1913 Nybygg østre fløy. 

Tegninger, oppmålinger 1896 original tegninger vestre fløy se O.Tr.gt^ 
1913 " « østre fløy. 


Ønskelige forandringer 


Omgivelser 


Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand - 
Arkitekturvurdering - 
Miljøvurdering - 


Priori*ering - 


Dato 2.9. 1975. 
Sign L.F. 


Gate 


Taraldgårdsveita nr. 1 1 


il. 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 
brent/revet 


Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 


Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 


Gate Taraldsgårdsveita nr. 12 
Betegnelse 

Eier 1970 Menne , Sverre 

Takst kr. 2 5 000 Areal tomt 97 m> bygninger 
Bruk Bolig. 

rn' 

Upprøn tidligst senest 

omkring 

KJENT 

Siste brann Tidllaere branner 

»NT»n 

Byggherre 
Arkitekt 

Oppr. bruk 

Plantype 3 -rom sp lan 


3 

Hovedmål 7,5x7/^x2/7,5x3 

Etasjer 2 

Grunnmur Tegl, pusset. 

Vegger Tømmer, liggende panel(st.mot 

gårdsplass ) 
Tak Saltak, rundskifer rennekasse. 

Kjeller 

Under hovedbygningen. 

Eksteriør Gesimskasse, horisontalbånd meil . vinduer . Brystnings- 
felt under vinduer 2. et. markert med enkel dekor. 

Omramming forsimplet ved utskifting av vinduer. 
Interiør Nå hele ruter. 

Gårdsplass, Svært liten, støpt. 
Uthus 11/2^.- papptak. 


Ombygging 1874/75 

1918 - se nr. 10. 

i y /u — utsKiiting av vinduer 

til hele ruter mot veita. 

Tegninger, oppmalinger 187*1 - planer, snitt, 
191 8 - " » 

fasade BA 
" BA 

Grunnmur ser ut til å være an- 
lagt på eldre gråsteinsmur ( som 
stikker fram i gata). 

Ønskelige forandringer 


Omgivelser 


Positive . 


Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B-C 
Arkitekturvurdering ' C 
Miljøvurdering A-B 


Prioritering C 


Dato 2.9.75. 
Sign L.F. 


Gate Taraldsgårdsveita **• 12 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 



Grunnmur 

Pusset 


Kjeller 


Vegger 

Tømmer, 

stående panel 



Tak 

Saltak, 

skifer 


• 






Gate Taraldsgårdsveita 
Betegnelse 


nr ik Sammenhengende med Munkegt , 
39 og in 


Eier 1970 E.A.Smith A/S 

Takst kr. 70 000 Areal tomt 1 3** m'. bygninger 
Bruk Kontor 


rn' 


Oppfort 

' PIJINI 

Siste brann 


1843 


tidligst 


senest 


omkring 


AKUM 


Tidligere branner 


Byggherre Høker Mathias Moe 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


piantype Opprinnelig svalgangshus 
Hovedmål 


Etasjer 2 


Eksterior Nye vinduer med hele ruter, profilert omramming, 
nyere profilert panel. 

Interior Modernisert. Gammel vekselpanel i port. Tidligere inn- 
gang fra port gjenkledd. 
Gårdsplass, Heller og brostein i portrom, for øvrig asfalt. 
Uthus 


Ombygging 

1877 Div. forandringer 
n n 

n n 

Taket hevet mot gårdsplassen 
Butikk omgjort til kontor 


1881 
1912 
1951 
1969 


Tegninger, oppmålinger 


Ønskelige forandringer 


Omgivelser 
Positive 


Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 

Priori*ering 


A 
B 
C 
B 



Gate Taraldsgårdsveita 


nr. 14 


II. 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 
brent/revet 


Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 
Til hinder 
lor bevaring? 

Fremtidige planer 



